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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Stroomstraat 20 Vaststellen individuele 
gehandicaptenparkeerplaats 



Gemeente Utrecht 


Vanaf 19 oktober 2015 mag men op de Stroomstraat 20 3513 VM Utrecht niet meer stilstaan of parkeren 
ter hoogte van het getoonde verkeersbord. Dit verbod geldt niet voor het kenteken dat genoemd wordt 
op het bijbehorende onderbord. 
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